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Aviso 

As informacoes constantes destes documentos que acompanham 
este produto estao sujeitas a alteracoes sem aviso previo. 

A Hewlett-Packard nao e responsavel por nenhum tipo de garantia 
no que diz respeito a este material, incluindo, mas nao se limitando, 
as garantias implfcitas de comercializacao e manutencao para urn 
fim especffico. 

A HP nao sera responsavel por erros contidos neste manual, nem 
por danos incidentais ou em consequencia do fornecimento, 
desempenho ou uso deste material. 

A HP nao assume a responsabilidade da utilizacao ou fiabilidade 
do respectivo software em equipamento que nao e fornecido 
pela HP. 

Estes documentos contem informacoes de propriedade protegidas 
por direitos de autor. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte 
destes documentos pode ser fotocopiada, reproduzida ou traduzida 
para qualquer outro idioma sem o consentimento previo da HP. 

Hewlett-Packard Company 
P.O. Box 40 10 
Cupertino, CA 95014-4010 
E.U.A. 

© 2003 Hewlett-Packard Company. Todos os direitos reservados. 

Hewlett-Packard e uma marca registada da Hewlett-Packard 
Company nos Estados Unidos da America e noutros pafses/regioes. 
Os outros nomes de marcas ou produtos sao marcas comerciais dos 
respectivos proprietaries. 
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Instrucoes de seguranca importantes 



CUIDADO: O simbolo de relampago com seta dentro de 
um triangulo equilatero serve para avisar o 
utilizador para a existencia de tensao perigosa, 
nao isolada que pode ter um impacto suficiente 
para constituir um risco de choque electrico. 

AVISO: O ponto de exclamacao dentro de um triangulo 

equilatero serve para avisar o utilizador da 
existencia de instrucoes de servico e de 
funcionamento na documentacao fornecida com 
o aparelho. 

AVISO: Se nao conseguir levantar o equipamento de 

forma segura, nao tente move-lo sem ajuda. 

AVISO: Antes de ligar os cabos ou instalar o monitor HP, 

consulte as instrucoes de seguranca referidas 
acima. Consulte tambem o poster de instalacao 
e a documentacao fornecida com o PC e o 
adaptador de video para garantir que este 
equipamento e instalado correctamente. 

AVISO: Para sua seguranca, ligue sempre o 

equipamento a uma tomada de parede com 
terra, de tres orificios. Utilize sempre um cabo 
de alimentacao com uma ficha de terra ligada 
correctamente como, por exemplo, o cabo que 
foi fornecido com o equipamento ou utilize um 
cabo que seja compativel com as normas de 
seguranca nacionais. Para desligar este 
equipamento da corrente, retire o cabo de 
alimentacao da tomada. Isto significa que o 
equipamento tern de estar proximo de uma 
tomada de facil acesso. 



4 



Portugues 



Monitor LCD fl 503/fl 703 hp pavilion 
Instrucoes de seguranca importantes 



AVISO: Utilize o monitor apenas com o transformador 

de corrente fornecido com o monitor HP. 

Para evitar o risco de choques electricos, nao 
abra a tampa do monitor nem o transformador 
de corrente. Nao existem pecas passiveis de 
assistencia no seu interior. Estas pecas so podem 
ser reparadas por pessoal de assistencia 
qualificado. 

Verifique se o computador esta desligado antes 
de ligar ou desligar um periferico do monitor. 



Trabalhar com conforto 

Obrigado por escolher equipamento de monitor HP. 

Para optimizar o seu conforto e produtividade, e importante 
que configure a sua area de trabalho correctamente e utilize o 
equipamento HP de forma adequada. Tendo estes aspectos em 
consideracao, desenvolvemos algumas recomendacoes de 
utilizacao e de configuracao com base em princfpios ergonomicos 
estabelecidos. 

Estas recomendacoes estao disponfveis na versao online do manual 
Trabalhar com conforto, que foi pre-carregado no disco rig ido do 
computador HP. Tambem pode obter estas recomendacoes no Web 
site Trabalhar com conforto da HP em http://www.hp.com/ergo, 
assim como outras informacoes. 

NOTA: Este monitor nao deve ser utilizado num escritorio. 
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O que o monitor {1503 permite 



Elegante e- 
espacoso 



Ecra TFT de 

digitalizacao 
total que permite 
uma imagem total 



Interruptor On/Off 
(Ligado/Desligado^ 

Botao Menu 



Botoes de procura 
Botao Auto/Select 




Superficie 
anti-reflexo 



O monitor HP f 1 503 e urn visor de cristais Ifquidos (LCD) de 
15 polegadas, de alta resolucao, a cores multi-sincrono. 
Multi-smcrono significa que o monitor pode utilizar uma gama 
de modos de video. Esta optimizado para utilizacao com os 
computadores HP. 

O monitor fl503 HP tern as seguintes caracteristicas: 

• Urn visor LCD de 1 5 polegadas, urn transistor de pelicula fina (TFT) 
com uma superficie anti-reflexo 

• Suporte de modos de video para 1 024 x 768 a uma taxa de 
actualizacao de 75 Hz 

• Conector de interface VGA analogica para ligacao ao 
computador 

• Cores verdadeiras (16 milhoes de cores) 

• Suporte ajustavel para definir a inclinacao e o nivel do ecra do 
monitor 

• Ajuste automatico da posicao do monitor, relogio e fase para 
a interface VGA 
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• Um gestor On Screen Display (OSD) (Visualizacao no ecra), 
que permite regular as definicoes atraves de menus no ecra 

• Sistema de gestao de energia (VESA padrao) controlado a partir 
de computadores HP equipados especialmente para reduzir, de 
forma automatica, o consumo de energia do monitor 

NOTA: Como membro da ENERGY STAR®, a HP determinou que 
este produto esta em conformidade com as directivas 
ENERGY STAR para eficiencia energetica. 

• Consumo de baixa potencia: maximo de 40 W 

• Conformidade com as directivas suecas de baixas emissoes 
rigorosas TCO '99 

• Capacidade Plug and Play que permite ao monitor escolher os 
computadores HP mais adequados 

• Ranhura para bloqueio de seguranca 



VESA signified Video Electronics Standards Association. 
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O que o monitor {1703 permite 



Elegante e - 
espacoso 



Ecra TFT de — 
digitalizacao 
total que permite 
uma imagem total 



Interruptor On/Off 
(Ligado/Desligado 

Botao Menu 



Botoes de procura 
Botao Auto/Select 




Superffcie 
anti-reflexo 



0 monitor HP fl 703 e urn visor de cristais Ifquidos (LCD) de 

1 7 polegadas, de alta resolucao, a cores multi-smcrono. 
Multi-smcrono significa que o monitor pode utilizar uma gama 
de modos de video. Esta optimizado para utilizacao com os 
computadores HP. 

O monitor HP fl703 tern as seguintes caracteristicas: 

• Urn visor LCD de 1 7 polegadas, urn transistor de pelicula fina (TFT) 
com uma superffcie anti-reflexo 

• Suporte para modos de video para 1 280 x 1 024 a uma taxa de 
actualizacao de 75 Hz 

• Conector de interface VGA analogica para ligacao ao 
computadores 

• Cores verdadeiras (16 milhoes de cores) 

• Suporte ajustavel para definir a inclinacao e o nivel do ecra do 
monitor 

• Ajuste automatico da posicao do monitor, relogio e fase para 
a interface VGA 
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• Um gestor On Screen Display (OSD) (Visualizacao no ecra), 
que permite regular as definicoes atraves de menus no ecra 

• Consumo de baixa potencia: maximo de 50 W 

• Sistema de gestao de energia (VESA padrao) controlado a partir 
de computadores HP equipados especialmente para reduzir, de 
forma automdtica, o consumo de energia do monitor 

NOTA: Como parceiro ENERGY STAR, a HP determinou que 
este produto esta em conformidade com as directives 
ENERGY STAR para eficiencia energetica. 

• Capacidade Plug and Play que permite ao monitor escolher os 
computadores HP mais adequados 

• Ranhura para bloqueio de seguranca 



VESA signified Video Electronics Standards Association. 
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Desembalar o monitor 

Verifique se existem os seguintes elementos. Se faltarem alguns 
destes elementos ou se estiverem danificados, consulte o revendedor 
imediatamente. 

• 1 visor de cristais Ifquidos (LCD) 

• 1 cabo de alimentacao 

• 1 transformador de CC com urn cabo CC instalado 

• 1 conjunto de altifalantes com urn cabo CC ou transformador de 
CC para altifalantes 

• 1 cabo de video (VGA) 

• 1 poster de instalacao rdpida 

• 1 folheto de garantia 

• 1 disco de CD-ROM 
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Instalar o monitor 

Instale o monitor numa superffcie plana e firme. Verifique se o local 
de instalacao nao tern calor excessivo ou humidade. Para obter urn 
desempenho optimo, nao coloque objectos em cima do monitor. 

Ligar os cabos de alimentacao e de video 

Antes de ligar os cabos ou instalar o monitor HP, consulte as 
instrucoes de seguranca no infcio deste manual. Consulte tambem a 
documentacao fornecida com o computador, de modo a garantir 
que o equipamento e instalado correctamente. 

Verifique o seguinte diagrama e siga os passos listados abaixo para 
ligar os cabos ao monitor LCD f 1 503 de 1 5 polegadas ou ao 
monitor LCD fl703 de 17 polegadas. 
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CUIDADO: Estes monitores estao equipados com uma fonte 
de alimentacao de deteccao automdtica para 
intervalos de tensao 100-240 V %, 50/60 Hz. 
Utilize o monitor apenas com o transformador 
de CC fornecido. 



Para ligar os cabos ao monitor fl 503/fl 703: 

1 Desligue o computador. 

2 Ligue o cabo de video ao conector de video (VGA) na parte de 
tras do monitor e ao respectivo conector de video no computador. 
Fixe o cabo, apertando os parafusos. 

3 Ligue o cabo do transformador de CC ao conector na parte de 
tras do monitor. 

4 Ligue o cabo de alimentacao ao transformador de CC e d fonte 
de alimentacao principal. Consulte os avisos que aparecem em 
"Instrucoes de seguranca importantes" na pagina 4 para saber 
quais os requisitos de ligacao da fonte de alimentacao. 

5 Ligue a fonte de alimentacao principal (por exemplo, urn 
estabilizador de corrente) e, em seguida, ligue o interruptor de 
corrente do computador e do monitor. 

Para desligar os cabos do monitor fl 503/fl 703: 

1 Desligue o interruptor de corrente do monitor e do computador e, 
em seguida, desligue a fonte de alimentacao principal. 

2 Desligue o cabo de alimentacao da fonte de alimentacao 
principal e do cabo do transformador de CC. 

3 Desligue o cabo do transformador de CC do conector na parte 
de tras do monitor. 

4 Desaperte os parafusos do cabo de video e desligue o cabo 
de video. 
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Ligar os altifalantes ao monitor 

O monitor foi concebido para utilizacao com os altifalantes 
fornecidos pela HP. Pode ter dois altifalantes, ou dois altifalantes e 
urn subwoofer opcional (nao fornecido com o monitor). 

Os altifalantes direito e esquerdo sao colocados em cima da 
secretdria. O altifalante direito inclui: 

• Botao On/Volume (Ligado/Volume) 

• Conector para auscultadores 

• Cabo audio estereo (ficha verde) que e ligado ao PC ou ao 
subwoofer 

• Cabo audio que e ligado ao altifalante esquerdo 

• Conector que aceita urn cabo de controlo do subwoofer 

• Tomada para o cabo de alimentacao 



Controlo Conector do cabo 
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O subwoofer opcional e colocado em cima da secretaria ou sob a 
secretaria do computador. O subwoofer inclui: 

• Botao On (Ligado) (na parte da frente) 

• Botao Volume (na parte da frente) 

• Cabo audio (ficha verde) que e ligado ao PC 

• Cabo de controlo (ficha purpura) que e ligado ao altifalante 
direito 

• Conector (verde) que aceita o cabo audio estereo do altifalante 
direito 

• Tomada para o cabo do transformador 
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Para ligar um sisfema de dois altifalantes (sem um subwoofer]: 

1 Coloque os altifalantes num local perto do monitor. 

2 Ligue o altifalante direito d fonte de alimentacao adequada: 

• Se o monitor incluir um cabo de alimentacao, ligue o cabo na 
parte de tras do altifalante direito e d parte de tras do monitor. 




• Se o monitor incluir um transformador de corrente para os 
altifalantes, ligue o cabo do transformador de corrente na parte 
de tras do altifalante direito e ligue o transformador de corrente 
d fonte de alimentacao principal (por exemplo, um 
estabilizador de corrente). 

3 Ligue o cabo audio do altifalante direito (ficha verde) ao PC. 
Consulte o manual do utilizador do PC para obter instrucoes sobre 
como ligar os altifalantes ao PC. 

4 Ligue o PC, o monitor e os altifalantes. 
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Para ligar um sistema de dois alfifalantes e subwoofer: 

1 Coloque os alfifalantes e o subwoofer nos locais adequados perto 
do monitor. 

2 Ligue o cabo de alimentacao na parte de trds do altifalante direito 
e na parte de tras do monitor. 













1 r 


i® <§> 






3 Ligue o cabo do transformador de corrente na parte de tras do 
subwoofer e depois ligue o transformador de corrente d fonte de 
alimentacao principal. 
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4 Ligue os dois altifalantes ao subwoofer: 

• Ligue o cabo audio do altifalante direito (ficha verde) ao 
conector do subwoofer verde. 

• Ligue o cabo de controlo (ficha purpura) do subwoofer ao 
conector purpura no altifalante direito. 

• Ligue o cabo audio do subwoofer (ficha verde) ao PC. Consulte 
o manual do utilizador do PC para obter instrucoes sobre como 
ligar os altifalantes ao PC. 



Para PC 




5 Ligue o PC, o monitor, o subwoofer e os altifalantes. 
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Ajustar a posicao do ecra do monitor 

0 ecra do monitor f 1 503 ou fl703 esta colocado num suporte 
ajustavel, que Ihe permite posicionar o ecra do monitor para obter 
uma visualizacao optima no seu ambiente. 

Para ajustar a posigao do monitor: 

1 Segure nas partes laterais do ecra do monitor e incline com 
cuidado, mas de forma firme, a parte superior do ecra para cima 
ou para baixo para obter o angulo pretendido. 

2 A medida que segura nas partes laterais do ecra, mova o ecra 
para cima ou para baixo para regular a altura adequada, de 
acordo com a gama do braco do suporte. 
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Fixar o monitor 

O monitor f 1 503 ou fl 703 pode ser preso a uma secretaria ou a 
outro objecto fixo, utilizando urn cabo de seguranca de bloqueio 
Kensington. Coloque o cabo numa ranhura na parte de trds da base 
de monitor. 

NOTA: O bloqueio Kensington nao e urn acessorio HP. Nao pode 
ser encomendado a partir da HP. Para mais informagoes, 
contacte o revendedor. 




Ranhura para 
bloqueio 



Para fixar o monitor: 

1 Introduza o bloqueio na ranhura situada na parte de trds da base 
do monitor. 

2 Rode a chave para bloquear o cabo ao monitor. 

3 Retire a chave e guarde-a num local seguro. 
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Instalar os controladores 

O monitor HP inclui software de controlador que permite beneficiar 
da funcao Plug and Play dos sistemas operativos Windows® Me, 
Windows 2000 ou Windows XP. Este software permite efectuar a 
comunicacao entre o computador e o monitor, assim como utilizar 
todas as funcoes do monitor. Sem este software, as definicdes e as 
imagens do monitor nao sao correctas. 

NOTA: Os computadores HP podem incluir os controladores 
Plug and Play pre-insfalados. Se fiver urn computador 
mais antigo, estes controladores podem nao estar 
pre-insfalados, sendo necessario instalar os controladores 
a partir do disco de CD-ROM fornecido com o monitor. 

Tambem pode transferir a versao mais recente de urn controlador a 
partir do Web site Servicos de assistencia de monitores HP. Va para 
http://www.hp.com, seleccione o pafs/regiao e, em seguida, siga 
as ligacoes para obter a pdgina de assistencia para monitores. 

Utilizadores do Windows 2000 



NOTA: O procedimento de instalacao do controlador no sistema 
operativo pode variar. 

Para instalar o controlador para o monitor fl503 ou {1703: 

1 Clique em Iniciar, seleccione Definicdes e, em seguida, clique 
em Painel de controlo. 

2 Faca duplo clique em Visualizacao. 

3 Clique no separador Definicdes. 

4 Clique em Propriedades avancadas ou Avancadas e 

seleccione o separador Monitor. 

5 Clique em Propriedades. 

6 Clique no separador Controlador. 

7 Clique em Actualizar controlador e depois clique em 
Seguinte. 

8 Seleccione a opcao recomendada e depois clique em Seguinte. 
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9 Seleccione a caixa Especificar uma localizacao. 

1 0 Localize e abra o ficheiro f 1 503. inf (f 1 503 de 1 5 polegadas) 
ou f 1 703.inf (f 1 703 de 1 7 polegadas) no disco de CD-ROM no 
directorio Drivers (Controladores) e clique em OK. 

1 1 Clique em Seguinte para instalar o monitor seleccionado. 
Utilizadores do Windows Me 



NOTA: O procedimenfo de instalacao do controlador no sistema 
operativo pode variar. 

Para instalar o controlador para o monitor fl503 ou {1703: 

1 Clique em Start (Iniciar), seleccione Settings (Definicoes) e, 
em seguida, clique em Control Panel (Painel de controlo). 

2 Clique em Display (Visualizacao) 

3 Seleccione o separador Settings (Definicoes). 

4 Clique no botao Advanced (Avancadas) 

5 Seleccione o separador Monitor. 

6 Clique no botao Change (Alterar). 

7 Seleccione a caixa Specify a Location (Especificar uma 
localizacao). 

8 Localize e abra o ficheiro f 1503. inf (f 1 503 de 15 polegadas) 
ou f 1 703.inf (f 1 703 de 1 7 polegadas) no disco de CD-ROM no 
directorio Drivers (Controladores) e clique em OK. 

9 Clique em Next (Seguinte) para instalar o monitor 
seleccionado. 
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Utilizadores do Windows XP 



NOTA: O procedimento de instalacao do controlador no sisfema 
operativo pode variar. 

Para instalar o controlador para o monitor fl503 ou {1703: 

1 Clique em Iniciar. 

2 Clique em Painel de controlo. 

3 Clique em Aspectos e temas. 

4 Clique em Display (Visualizacao) 

5 Seleccione o separador Definicoes. 

6 Clique no botao Avancadas 

7 Seleccione o separador Monitor. 

8 Clique em Propriedades. 

9 Seleccione o separador Controlador. 

1 0 Clique em Actualizar controlador e em Seguinte. 

1 1 Seleccione a opcao recomendada e depois clique em Seguinte. 

1 2 Seleccione a caixa Especificar uma localizacao 

1 3 Localize e abra o ficheiro f 1 503. inf (f 1 503 de 1 5 polegadas) 
ou f 1 703.inf (f 1 703 de 1 7 polegadas) no disco de CD-ROM no 
directorio Drivers (Controladores) e clique em OK. 

14 Clique em Seguinte para instalar o monitor seleccionado. 

Se o procedimento de instalacao do controlador do monitor para os 
sistemas operativos Windows 2000, Windows Me ou Windows XP 
for diferente ou se pretender informacoes de instalacao mais 
detalhadas, consulte as informacoes do Microsoft Windows 
fornecidas com o computador. 
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Utilizar o monitor 

Existem cinco botoes de controlo no monitor f 1 503 ou fl 703. 
Efectuam as seguintes operaooes: 




kone/botao 
de controlo 


Funcao que aparece 

quando 
On Screen Display 
(Visualizacao no ecra) 
esta desactivado 


Funcao que 
aparece quando 
On Screen 
Display 
(Visualizacao no 
ecra) esta 
activado 


menu 


Menu: Abre e fecha a janela 
On Screen Display 
(Visualizacao no ecra) 


Fecha os ecras de 
definicao e sai de 
On Screen Display 
(Visualizacao 
no ecra) 


-/■«■ 


Left Browse/Brightness 
(Botao de procura 
esquerda/Luminosidade): 

Atalho para o ecra de 
definicao Brightness 
(Luminosidade) 


Efectua pesquisas 
nos menus de 
definicao e regula 
as definicoes 
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Icone/botao 
de controlo 


Funcao que aparece 

quando 
On Screen Display 
(Visualizacao no ecra) 
esta desactivado 


Funcao que 
aparece quando 
On Screen 
Display 
(Visualizacao no 
ecra) esta 
activado 


+/» 


Right Browse/Contrast 
(Botao de procura 
direita/Contraste): Atalho 
para o ecra de definicao 
Contrast (Contraste) 


btectua pesquisas 
nos menus de 
definicao e regula 
as definicoes 


select 


Auto/Select: Efectua uma 
regulacao automatica para 
optimizar a qualidade da 
imagem 


Funciona como a 
tecla Enter 
(Seleccionar) para 
seleccionar as 
opcoes do ecra de 
definicao 




On/Off 

(Ligado/Desligado): Liga e 
desliga o monitor 


Liga ou desliga o 
monitor 



Utilizar a funcao de regulacao automatica 



Pode facilmente optimizar o desempenho do ecra da interface VGA, 
utilizando o botao Select (Seleccionar) e o software padrao de 
regulacao automatica (Adjustment pattern.exe) no disco de CD-ROM 
fornecido. 

1 Introduza o disco de CD-ROM no computador. 

2 Execute o ficheiro de software D:\Adjustment pattern.exe para 
visualizar urn padrao de teste de configuracao. 

3 Carregue no botao Select (Seleccionar) para criar uma imagem 
estavel e centrada. 

A funcao de optimizacao no CD-ROM contem os controladores para 
Windows Me, Windows 2000 ou Windows XP. Para o monitor 
f 1 503, utilize o ficheiro D:\Drivers\fl503.inf. Para o monitor 
fl 703, utilize o ficheiro D:\Drivers\fl703.inf. 
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Regular as definicoes do monitor 

O ecra do monitor tern vdrias definicoes reguldveis em que pode 
ser necessario efectuar uma sintonizacao fina. Regule o monitor 
depois de: 

• Instalar o monitor pela primeira vez. 

• Alterar a resolucao (numero de pixels no monitor) ou a taxa de 
actualizacao (taxa de frequencia de varrimento vertical). 

• Alterar a placa grdfica. 

• Ligar o monitor a urn computador diferente. 

• Utilizar a funcao Factory Settings (Predefinicoes de origem). Ver 
"Utilizar a opcao de predefinicoes de origem" na pagina 37. 

NOTA: Para obter urn desempenho opfimo, deve seleccionar urn 
modo de video de 1 024 x 768 @ 60 Hz para o monitor 
H503 e de 1280 x 1024 @ 60 Hz para o monitor f!703 
no computador. 



25 



Portugues 



Monitor LCD fl 503/fl 703 hp pavilion 
Regular as definicoes do monitor 



Utilizar o On Screen Display (Visualizacao no ecra) 

0 monitor vem configurado de origem para fornecer a melhor 
imagem de visualizacao. No entanto, pode efectuar uma 
sintonizacao fina do monitor utilizando a opcao On Screen Display 
(OSD) (Visualizacao no ecra). Os botoes de controlo do monitor 
permitem abrir a opcao On Screen Display (Visualizacao no ecra) 
para seleccionar e regular as definicoes do monitor. 

Para regular as definicoes do monitor: 

1 Carregue no botao Menu para abrir a janela On Screen 
Display (Visualizacao no ecra) no Menu principal OSD 
(OSD Main Menu). 




fiD I ma g e Control 

JL, Advanced 

B Auto Configuration 

C*\ Factory settings 

© Language 

CD Information 



B Exit 



Ecra On Screen Display (Visualizacao no ecra) 



2 Carregue num botao de procura para efectuar uma pesquisa nos 
menus de definicao; consulte a seguinte tabela de menus de 
definicao. 

3 Quando o menu pretendido estiver seleccionado, carregue no 
botao Select (Seleccionar) para abrir o ecra de definicao da 
respectiva opcao. 



NOTA: Algumas seleccoes do menu principal abrem submenus. 

Quando urn submenu e aberto, escolha o menu de opcao 
adequado e, em sequida, carreque no botao Select 
(Seleccionar) para abrir o ecra 3e definicao da respectiva 
opcao. 
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4 Regule a definicao, utilizando as instrucoes descritas nos topicos 
que se seguem para cada tipo de definicao. 

5 Para sair de On Screen Display (Visualizacao no ecra), carregue 
no botao Menu ou escolha Exit (Sair) e carregue no botao Select 
(Seleccionar). 

Menus de definigdes 



Os menus no Main Menu OSD (Menu principal OSD) no ecra On 
Screen Display (Visualizacao no ecra) incluem opcoes de definicao 
diferentes, mostradas na seguinte tabela: 



Icone 


Menu de 
definicoes 


Descricao de definicoes 


■ 


Brightness/Contrast 

(Luminosidade/ 

Contraste) 


Regula a luminosidade ou a diferenca 
entre as areas claras e escuras. 




Image Control 
(Controlo de 
imagem) 


Regula a: 

• Posicao horizontal da imagem no 
ecra. 

• Posicao vertical da imagem no ecra. 

• Frequencia do relogio de pixels para 
minimizar a barra vertical. 

• Valor de fase para minimizar as 
oscilacoes horizontais. 


^| I'l'i'i'ii^H 


Advanced 
(Avancadas) 


Mostra urn submenu com duas opcoes: 

• Cor: Regula a tonalidade de branco e 
a mistura de vermelho, verde e azul 
(RGB) para as cores. 

• Definicoes OSD (Visualizacao no 
ecra): Regula as funcoes de posicao, 
tempo limite e notificacao da janela 
On Screen Display (Visualizacao no 
ecra). 




Auto Configuration 

(Configuracao 

automatica) 


Regula as definicoes principals e produz 
uma imagem estavel e centrada. 
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Factory settings 
(Predefinicoes de 
origem) 


Repoe as predefinicoes de origem de 
cor, luminosidade, fase e relogio. 


m 


Language (Idioma) 


Mostra o idioma da janela OSD. 




Information 
(Informacoes) 


Mostra a resolucao e a taxa de 
actualizacao actuais, o numero de serie 
do monitor, as horas de activacao e as 
horas de retroiluminacao. 




H 


Exit (Sair) 


Fecha a janela OSD. 



Regular as definicoes Horizontal Position (Posicao 
horizontal), Vertical Position (Posicao vertical), Clock 
(Relogio), Phase (Fase), Contrast (Contraste) ou 
Brightness (Luminosidade) 



Para alterar as definicoes Horizontal Position (Posicao horizontal), 
Vertical Position (Posicao vertical), Clock (Relogio), Phase (Fase), 
Contrast (Contraste) ou Brightness (Luminosidade): 

1 Abra o respectivo ecra de definicao (Brightness/Contrast 
(Luminosidade/Contraste) ou Image Control (Controlo da 
imagem)). Ver "Utilizar o On Screen Display (Visualizacao no 
ecra)" na pdgina 26. 




iSD I ma ge Control l> 

4, Advanced > 

B Auto Configuration 

O Factory settings ^ 

©Language > 

(J) Information !> 

HH Exit 



2 Carregue nos botoes de procura para seleccionar a definicao que 
pretende regular. 
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3 Carregue em Select (Seleccionar) para escolher a definicao. 

4 Carregue nos botoes de procura para regular a definicao. A 
definicao e guardada automaticamente d medida que a regula. 




• Posicao horizontal — carregue no botao de procura esquerdo 
para mover a posicao horizontal para a esquerda e carregue 
no botao de procura direito para mover a posicao horizontal 
para a direita. 

• Posicao vertical — carregue no botao de procura esquerdo 
para mover a posicao vertical para baixo e carregue no botao 
de procura direito para mover a posicao vertical para cima. 

• Relogio — carregue no botao de procura esquerdo para 
diminuir o valor de definicao do relogio e carregue no botao de 
procura direito para aumentar o valor de definicao do relogio. 

• Fase — carregue no botao de procura esquerdo para diminuir 
os valores de faseamento e carregue no botao de procura 
direito para aumentar os valores de definicao de faseamento. 

• Contraste — carregue no botao de procura esquerdo para 
diminuir o contraste e carregue no botao de procura direito 
para aumentar o contraste. 

• Luminosidade — carregue no botao de procura esquerdo para 
diminuir a luminosidade e carregue no botao de procura direito 
para aumentar a luminosidade. 

NOTA: Pode repor qualquer uma destas opgoes para as 

predefinigoes de origem, seleccionando Default settings 
(Predefinigoes de origem). 
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5 Seleccione Exit sub-menu (Sair do submenu) e carregue no 
botao Select (Seleccionar) para voltar ao OSD Main Menu 
(Menu principal OSD) ou carregue no botao Menu para sair 
do ecra OSD. 

Regular as definicoes de cor 

O ecra Color setting (Definicao de cor) aparece no menu Advanced 
(Avancadas). Ver "Utilizar o On Screen Display (Visualizacao no 
ecra)" na pagina 26. Aparecem tres opcoes no ecra Color setting 
(Definicao de cor): 9300 K, 6500 K e User Color (Cor do 
utilizador). 9300 K e 6500 K dizem respeito a tonalidades de 
branco. A definicao 9300 K e utilizada frequentemente para 
ambientes de escritorio ou para lampadas fluorescentes. A definicao 
6500 K e utilizada frequentemente em ambientes com iluminacao 
incandescente. A definicao User Color (Cor de utilizador) permite 
regular a mistura de vermelho, verde e azul (RGB) para criacao 
de cores. 




Exit sub-menu 
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Para regular as tonalidades de branco: 

1 Abra o ecra Color settings (Definicoes de cor). 

2 Carregue nos botoes de procura para seleccionar uma tonalidade 
de branco. Seleccione 9300 K ou 6500 K. 

3 Seleccione Exit sub-menu (Sair do submenu) e carregue no 
botao Select (Seleccionar) para guardar a definicao de 
tonalidade e volte ao OSD Main Menu (Menu principal OSD) 
ou carregue no botao Menu para sair do ecra OSD. 

Para regular User Color (Cor do utilizador): 

1 Abre o ecra Color settings (Definicoes de cor). 

2 Carregue nos botoes de procura ate a opcao User Color (Cor 
do utilizador) ser seleccionada. 

3 Carregue no botao Select (Seleccionar) para seleccionar esta 
opcao. 



OS D Main Menu 



■.<?.- Ml 9300 K 
ff # 6500 K 




Cance I 

Save and return 



Exit sub-menu 



4 Carregue nos botoes de procura para seleccionar a cor que 
pretende regular. 

5 Carregue no botao Select (Seleccionar) para activar a definicao 
ajustavel da cor seleccionada. 
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6 Carregue nos botoes de procura para alterar o valor da cor. 

7 Depois de regular a cor, carregue no botao Select (Seleccionar) 
para desactivar a definicao ajustavel. 

8 Repita os passos 4 a 7 para regular as cores pretendidas. 

9 Seleccione Save (Guardar) para guardar as alteracoes 
efectuadas e volte para o ecra do menu anterior ou entao 
seleccione Cancel (Cancelar) para anular as alteracoes. 
Carregue no botao Select (Seleccionar). 

1 0 Seleccione Exit sub-menu (Sair do submenu) e carregue no 
botao Select (Seleccionar) para guardar a definicao de 
tonalidade e volte ao OSD Main Menu (Menu principal OSD) 
ou carregue no botao Menu para sair do ecra OSD. 

NOTA: Para manter os valores de cor que apareciam antes das 
alteracoes serem efectuadas, seleccione Cancel 
(Cancelar) e carregue no botao Menu. 
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Regular as definicoes do ecra OSD 

Existem quatro opcoes ajustaveis no ecra de definicdes do ecra 
OSD: Lock OSD settings (Bloquear definicdes OSD), Timeout (Tempo 
limite), H Position (Posicao H) e V Position (Posicao V). 

Para alferar as definigdes OSD: 

1 Abra o ecra de definicao OSD no menu Advanced (Avancadas). 
Ver "Utilizar o On Screen Display (Visualizacao no ecra)" na 
pagina 26. 




2 Carregue nos botoes de procura para seleccionar a opcao que 
pretende regular. 

3 Carregue no botao Select (Seleccionar) para seleccionar a 
opcao. 
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Para alferar a definicao de bloqueio do ecra OSD: 

1 Carregue no botao de procura para seleccionar yes (sim) 
(bloquear) ou no (nao) (desbloquear). A definicao e guardada 
automaticamente quando altera o valor. 

2 Seleccione Exit sub-menu (Sair do submenu) e carregue no 
botao Select (Seleccionar) para voltar ao OSD Main Menu 
(Menu principal OSD) ou carregue no botao Menu para sair 

do ecra OSD. 

NOTA: Depots do ecra OSD estar bloqueado, todas as funcdes 
OSD, incluindo os botoes de atalho, ricam desactivadas. 
Se carregar num botao do monitor quando o OSD estiver 
bloqueado, a janela das definicoes Lock OSD (Bloquear 
OSD) e aberta directamente para que possa desbloquear 
o ecra OSD. 



Para regular OSD Timeout (Tempo limite OSD): 

Pode definir o ecra OSD (Visualizacao no ecra) para se desligar 
automaticamente quando nao estiver a utiliza-lo. 

1 Carregue nos botoes de procura para definir a duracao de tempo 
que o ecra On Screen Display (Visualizacao no ecra) fica activo 
antes de se desligar automaticamente. A definicao e guardada 
automaticamente d medida que a regula. 

2 Seleccione Exit sub-menu (Sair do submenu) e carregue no 
botao Select (Seleccionar) para voltar ao OSD Main Menu 
(Menu principal OSD) ou carregue no botao Menu para sair 

do ecra OSD. 
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Para regular OSD H Position (Posicao H do ecra OSDj: 

Pode regular a posicao horizontal do ecra OSD (Visualizacao no 
ecra). 

1 Carregue nos botoes de procura para posicionar o ecra OSD. 

A definicao e guardada automaticamente d medida que a regula. 

2 Quando o ecra esta na posicao horizontal pretendida, pode 
seleccionar Exit sub-menu (Sair do submenu) e carregar no 
botao Select (Seleccionar) para voltar ao OSD Main Menu 
(Menu principal OSD) e efectuar alteracoes noutras definicoes 
ou carregar no botao Menu para sair do ecra OSD. 

Para regular OSD V Position (Posigao V do ecra OSDj: 

Pode regular a posicao vertical do ecra OSD (Visualizacao no ecra). 

1 Carregue nos botoes de procura para posicionar o ecra OSD. 

A definicao e guardada automaticamente d medida que a regula. 

2 Quando o ecra esta na posicao vertical pretendida, pode 
seleccionar Exit sub-menu (Sair do submenu) e carregar no 
botao Select (Seleccionar) para voltar ao OSD Main Menu (Menu 
principal OSD) e efectuar as regulacoes de outras definicoes ou 
carregar no botao Menu para sair do ecra OSD. 



35 



Portugues 



Monitor LCD fl 503/fl 703 hp pavilion 
Regular as definicoes do monitor 

Utilizar a opcao Auto Configuration (Configuracao 
automdtica) 

Com a funcao Auto Configuration (Configuracao automatical, pode 
repor as opcoes Horizontal Position (Posicao horizontal), Vertical 
Position (Posicao vertical), Clock (Relogio) e Phase (Fase) para 
optimizar a qualidade da imagem. Antes de utilizar esta opcao, 
verifique se esta a visualizar urn ecra inteiro do Windows ou se esta 
a utilizar o padrao de teste inclufdo no CD. O ficheiro de software 
do padrao de teste chama-se Adjustment pattern.exe. 

Para alterar as definicoes com a opcao Auto Configuration 
(Configuracao automdtica): 

1 Abra o ecra de definicao Auto Configuration (Configuracao 
automatica). Ver "Utilizar o On Screen Display (Visualizacao no 
ecra)" na pagina 26. Aparece uma janela com uma barra de 
progresso, que permanece no ecra ate o processo ser conclufdo. 




2 Carregue no botao Select (Seleccionar) para efectuar a reposicao 
ou carregue no botao Menu para sair sem repor as definicoes. 

3 Se repor as definicoes, pode seleccionar Exit sub-menu (Sair 
do submenu) e carregar no Select (Seleccionar) para voltar ao 
OSD Main Menu (Menu principal OSD) e efectuar alteracoes nas 
outras definicoes. Tambem pode carregar no botao Menu para 
sair do ecra OSD. 
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Utilizar a opcao de predefinicoes de origem 

Quando utiliza as programacoes de origem, os valores de Color 
(Cor), Brightness (Luminosidade), Phase (Fase) e Clock (Relogio) sao 
repostos. Esta opcao repoe as predefinicoes de cor, de forma a 
obter a melhor luminosidade possfvel. 

Para utilizar as programacoes de origem: 

1 Abra o ecra Factory settings (Programacoes de origem). Ver 
"Utilizar o On Screen Display (Visualizacao no ecra)" na 
pagina 26. 
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2 Carregue nos botoes de procura para seleccionar se pretende, 
ou nao, repor as programacoes de origem. 

3 Carregue no botao Select (Seleccionar) para continuar. 

4 Se efectuar a reposicao atraves da opcao Factory settings 
(Programacoes de origem), pode escolher a opcao Exit 
sub-menu (Sair do submenu) e carregar no botao Select 
(Seleccionar) para voltar ao OSD Main Menu (Menu principal 
OSD) e efectuar alteracoes nas outras definicoes ou carregar no 
botao Menu para sair do ecra OSD. 
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Seleccionar um idioma para On Screen Display 
(Visualizacao no ecra) 

Pode visualizar o On Screen Display (Visualizacao no ecra) em 
ingles, espanhol, frances, alemao, italiano, chines simplificado ou 
japones. 

Para alterar o idioma do ecra On Screen Display (Visualizacao no 
ecra): 

1 Abra o ecra de definicao Languages (Idiomas). Ver "Utilizar o 
On Screen Display (Visualizacao no ecra)" na pdgina 26. 
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2 Carregue nos botoes de procura para seleccionar um idioma. 
A definicao e guardada automaticamente. 

3 Depois de seleccionar o idioma, pode seleccionar Exit 
sub-menu (Sair do submenu) e carregar no botao Select 
(Seleccionar) para voltar ao OSD Main Menu (Menu principal 
OSD) e efectuar as alteracoes a outras definicoes ou carregar no 
botao Menu para sair do ecra OSD. 
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Ver as informacoes de tempo de funcionamento, 
modo de resolucao e numero de serie 

Pode ser necessario fornecer o numero de serie ou outras 
informacoes, tais como o modo de resolucao do monitor ou o tempo 
de funcionamento de retroiluminacao, a tecnicos de assistencia da 
HP para que possam ajudd-lo melhor durante uma chamada de 
assistencia. 

As horas de retroiluminacao dizem respeito ao tempo de utilizacao 
da luz de fundo que aparece atras do ecra do monitor. A duracao 
prevista da luz de retroiluminacao e de cerca de 25.000 a 30.000 
horas. Depois de decorrer o tempo de utilizacao maximo da 
retroiluminacao, pode ocorrer uma reducao de luminosidade ate 
50%. Quando este ponto e atingido, a retroiluminacao tern de ser 
substitufda para repor a luminosidade total. 

CUIDADO: A retroiluminacao so pode ser substituida por 
um tecnico especializado. Contacte o Centra de 
assistencia tecnica da HP para obter ajuda. Nao 
tente substituir a luz. 



NOTA: Nao utilize uma protecgao de ecra com o monitor LCD, 

uma vez que e ufilizada a retroiluminacao. E recomendavel 
activar um modo de poupanca de enerqia automatico ou 
desligar o monitor quango nao estiver a utiliza-lo. 
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Para ver o numero de serie, o modo de resolugao ou o tempo de 
funcionamento: 

1 Abra o ecra de definicao Information (Informacoes). Ver "Utilizar 
o On Screen Display (Visualizacao no ecra)" na pagina 26. 
O modo de resolucao recomendado e actual, o numero de serie, 
o tempo de funcionamento total do monitor e o tempo de 
funcionamento da retroiluminacao aparecem. 




Monitor serial number: 
TwT EX00001 

Monitor working time: 
Total On : 1 h 

B ac k I ig ht : Oh 



2 Depois de visualizar as informacoes, pode seleccionar Exit 
sub-menu (Sair do submenu) e carregar no botao Select 
(Seleccionar) para voltar ao OSD Main Menu (Menu principal 
OSD) e efectuar as alteracoes a outras definicoes ou carregar no 
botao Menu para sair do ecra OSD. 
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Resolucao de problemas 

Se ocorrer algum problema com o monitor, estas sugestoes podem 
ajudd-lo a resolver a situacao. Efectue os seguintes passos antes de 
entrar em contacto com a HP. 

NOTA: O gestor On Screen Display (Visualizacao no ecra) 

fambem inclui mensagens de aviso para deferminadas 
situacoes como, por exemplo, quando tenta definir a 
resolucao do monitor bra do intervalo recomendado. 

Se verificar que: 

Nao aparece imagem e o indicador luminoso na parte da frente do 
visor LCD esta desligado: 

• Verifique se o monitor estd ligado. 

• Verifique se o cabo de alimentacao estd ligado correctamente. 

• Verifique a tomada. 

• Ligue o monitor a outro computador para determinar se existe 
algum problema no computador, em vez do monitor. 

Nao aparece imagem e o indicador luminoso na parte da frente do 
visor LCD esta ligado: 

• Verifique se o computador esta ligado. 

• Verifique se o monitor nao esta no modo de poupanca de 
energia. 

• Regule as definicoes Contrast (Contraste) e Brightness 
(Luminosidade) atraves do ecra On Screen Display (Visualizacao 
no ecra) ou dos botoes de controlo. 

• Verifique se o cabo de video nao tern pinos dobrados. 

• Ligue o monitor a outro computador para determinar se existe 
algum problema no computador, em vez do monitor. 
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A imagem nao e nitida: 

• Regule o monitor com a funcao Auto-Adjustment (Regulacao 
automatica). Ver "Utilizar a funcao de regulacao automatica" na 
pagina 24. 

• Se utilizar os sistemas operativos Windows Me, Windows 2000 
ou Windows XP, instale o controlador Plug and Play (ficheiro 
.inf ). Ver "Instalar os controladores" na pagina 20. 

• Para o monitor f 1 503 , altere a resolucao para a resolucao 
recomendada de 1 024 x 768 @ 60 Hz. 

• Para o monitor fl 703, altere a resolucao para a resolucao 
recomendada de 1 024 x 1 280 @ 60 Hz. 

Falfam pixels: 

• Ver "Qualidade do monitor LCD e Politico de pixels para o 
monitor f 1 5 03 " na pagina 43. 

• Ver "Qualidade do monitor LCD e Politico de pixels para o 
monitor fl 703" na pagina 45. 

As cores nao sao puras: 

• Verifique se o cabo de video nao tern pinos dobrados e se esta 
ligado correctamente aos conectores de video do monitor e do 
computador. 

• Reponha a predefinicao de cores de origem. Ver "Utilizar a 
opcao de predefinicoes de origem" na pagina 37. 

• Regule as cores RGB (vermelho, verde e azul). Ver "Regular as 
definicoes de cor" na pagina 30. 

A imagem nao esfa centrada: 

• Regule o monitor com a funcao Auto-Adjustment (Regulacao 
automatica). Ver "Utilizar a funcao de regulacao automatica" na 
pagina 24. 
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Qualidade do monitor LCD e 

Politico de pixels para o monitor f!503 

Monitor f 1 503 de 1 5 polegadas 

O monitor f 1 503 TFT HP utiliza uma tecnologia de alta precisao, 
fabricada de acordo com as normas da HP, de forma a garantir urn 
desempenho sem problemas. Contudo, o monitor pode ter algumas 
imperfeicoes, tais como pontos escuros ou pontos brilhantes pequenos. 
Isto e uma caracteristica comum a todos os visores LCD utilizados em 
produtos fornecidos pelos fornecedores e nao e especifico dos visores 
f 1 503 da HP. Estas imperfeicoes sao provocadas por urn ou mais 
pixels ou sub-pixels defeituosos. 

• Urn pixel e constituido por urn sub-pixel vermelho, urn verde e 
urn azul. 

• Urn pixel defeituoso esta sempre ligado (urn ponto brilhante num 
fundo escuro) ou estd sempre desligado (urn ponto escuro num fundo 
claro). O primeiro e o mais visivel dos dois. 

• Urn sub-pixel defeituoso (defeito de pontos) e menos visivel do que 
urn pixel defeituoso, e pequeno e so pode ser visto num determinado 
tipo de fundo. 
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O monitor f 1 503 da HP so tern: 

• Urn total de 5 pontos defeituosos. 

• 0 pixels defeituosos. 

• 3 sub-pixels brilhantes (vermelho, verde ou azul; sempre 
activados). 

• 5 sub-pixels escuros (vermelho, verde ou azul; sempre 
desactivados). 

• Urn numero nao superior a dois pixels defeituosos de pequena 
dimensao (inferior a 2,5 mm de largura). 

• Urn numero nao superior a dois pares com dois pixels defeituosos 
de pequena dimensao. 

Para localizar os pixels defeituosos, o monitor deve ser visualizado 
em condicoes de funcionamento normais, no modo de 
funcionamento normal a uma taxa de actualizacao e resolucao 
suportada e a uma distancia aproximada de 50 cm (16 pol.). 

A HP preve que, com o tempo, a industria vai continuar a melhorar 
a capacidade de producao de visores com urn numero cada vez 
menor de imperfeicoes, ajustando deste modo as directivas d 
medida que as melhorias vao sendo efectuadas. 
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Qualidade do monitor LCD e 

Politico de pixels para o monitor {1703 

Monitor f 1 703 de 1 7 polegadas 

O monitor fl 703 TFT da HP utiliza uma tecnologia de alta precisao, 
fabricada de acordo com as normas da HP, de forma a garantir urn 
desempenho sem problemas. Contudo, o monitor pode ter algumas 
imperfeicoes, tais como pontos escuros ou pontos brilhantes 
pequenos. Isto e uma caracteristica comum de todos os visores LCD 
utilizados em produtos fornecidos por todos os fornecedores e nao 
e especifico dos visores fl 703 da HP. Estas imperfeicoes sao 
provocadas por urn ou mais pixels ou sub-pixels defeituosos. 

• Urn pixel e constituido por urn sub-pixel vermelho, urn verde e 
urn azul. 

• Urn pixel defeituoso estd sempre ligado (urn ponto brilhante num 
fundo escuro) ou esta sempre desligado (urn ponto escuro num 
fundo claro). O primeiro e o mais visivel dos dois. 

• Urn sub-pixel defeituoso (defeito de pontos) e menos visivel do que 
urn pixel defeituoso, e pequeno e so pode ser visto num 
determinado tipo de fundo. 
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O monitor f 1 703 da HP so tern: 

• Urn total de 5 pontos defeituosos. 

• 0 pixels defeituosos. 

• 3 sub-pixels brilhantes (vermelho, verde ou azul; sempre 
activados). 

• 5 sub-pixels escuros (vermelho, verde ou azul; sempre 
desactivados). 

• Urn numero nao superior a dois pixels defeituosos de pequena 
dimensao (inferior a 2,5 mm de largura). 

• Urn numero nao superior a dois pares com dois pixels defeituosos 
de pequena dimensao. 

Para localizar os pixels defeituosos, o monitor deve ser visualizado 
em condicoes de funcionamento normais e no modo de 
funcionamento normal a uma taxa de actualizacao e resolucao 
suportada e a uma distancia de cerca de 50 cm (1 6 pol.). 

A HP preve que, com o tempo, a industria vai continuar a melhorar 
a capacidade de producao de visores com urn numero cada vez 
menor de imperfeicoes, ajustando deste modo as directivas d 
medida que as melhorias vao sendo efectuadas. 
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Especificacoes tecnicas do monitor {1503 



Monitor f!503 de 15 polegadas 



Visor de cristais 
Ifquidos (LCD) 


Tamanho do visor 


Imagem visfvel e diagonal 
de 1 5 pol. (38 cm) 




Tipo 


Visor de cristais Ifquidos TFT 


Sinai de entrada 


Video 


RGB analogico 0.7 V 
(0,7V)p-p 




Sincronizacao 


H/V separado (nivel TTL) 


Interface 


Conector de entrada 


R, G, B separado analogico 
Sine. H, V 


Frequencia de 
varrimento 


Horizontal 


30-63 kHz 


Vertical 


56-76 Hz 


Resolucao max. 
(H xV) 


1 024 x 768 @ 75 Hz 


Resolucao 
recomendada 
(H x V) 


1 024 x 768 @ 60 Hz 


Fonte de 
alimentacao 


Transformador de 
CA/CC 


Potencia de entrada: 
100-240 VV 2 A max. 
Potencia de safda: 
12 V — ; 3,5A 
Frequencia: 50/60 Hz 
Consumo de energia: Inferior 
a 40 W no modo de 
funcionamento 


Ambiente de 
funcionamento 


Temperatura 


10° C a 35° C 


Humidade 


20% a 80% HR (sem 
condensacao) 


Ambiente de 
armazenamento 


Temperatura 


-10° C a 60° C 


Humidade 


5% a 90% HR (sem 
condensacao) 


Dimensoes 


Lx Ax P 






Com base: 363 x 258 x 443 mm 
(14,29 x 10,16 x 17,44 pol) 
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Peso 


Com base: 4,5 Kg (9,9 lbs) 


Base de 
inclinacao 


Intervalo mdximo 
de angulo de 
inclinacao 


-47,5 graus a +9,5 graus 

O angulo de inclinacao pode 
variar consoante a regulacao 
da altura. 


Regulacao de altura 
maxima 

(polegadas/milfmetros) 


4.727120 mm. 

A regulacao de altura pode 
variar consoante o angulo de 
inclinacao. 


Bloqueio de 
seguranca 


A caixa do monitor tern urna ranhura que permite 
utilizar o dispositivo de bloqueio Kensington. 
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Especificacoes tecnicas do monitor fl703 



Monitor fl703 de 17 polegadas 



Visor de cristais 
liquidos (LCD) 


Tamanho do visor 


Imagem visivel e diagonal 
ae i / poi. cm) 


Tipo 


Visor de cristais Ifquidos TFT 


Sinai de entrada 


Video 


RGB analogico 0,7 V p-p 


Sincronizacao 


H/V separado (nivel TTL) 


Interface 


Conector de entrada 


D-SUB de 15 pinos 
(analogico) 


Frequencia de 
varrimento 


Horizontal 


30-83 kHz 


Vertical 


56-76 Hz 


Resolucao max. 
(H xV) 


1280x 1024® 75 Hz 


Resolucao 
recomendada 
(H x V) 


1280x 1024® 60 Hz 


Fonte de 
alimentacao 


Transformador de 
CA/CC 


Potencia de entrada: 
1 00-240 W , 2 A max. 
Potencia de saida: 
12 V—; 3,75 A 
Frequencia: 50/60 Hz 
Consumo de energia: Inferior 
a 50 W no modo de 
funcionamento 


Ambiente de 
funcionamento 


Temperatura 


10°Ca 35° C 


Humidade 


20% a 80% HR (sem 
condensacao) 


Ambiente de 
armazenamento 


Temperatura 


-10° C a 60° C 


Humidade 


5% a 90% HR (sem 
condensacao) 


Dimensoes 


Lx Ax P 

Com base padrao: 404 x 274 x 482 mm 
(15,91 x 10,79 x 18,98 pol.) 
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Peso 


Com base padrao: 7 Kg (15,43 lbs) 


Base de 
inclinacao 


Intervalo maximo do 
angulo de inclinacao 


-47,5 graus a +9,5 graus 

O angulo de inclinacao pode 
variar consoante a regulacao 
da altura. 


Intervalo maximo de 
regulacao de altura 
(polegadas/milfmetros) 


4.5271 15mm. 

A regulacao de altura pode 
variar consoante o angulo de 
inclinacao. 


Bloqueio de 
seguranca 


A caixa do monitor tern urna ranhura que permite 
utilizar o dispositivo de bloqueio Kensington. 
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Cuidados e limpeza 

Para maximizar a duracao previsfa deste produfo e evifar danos no 
visor de cristais Itquidos, deve efectuar o seguinte: 

• Nao entorne Ifquidos no monitor. 

• Nao guarde nem utilize o monitor em locais expostos a calor, 
luz solar directa ou com temperaturas extremamente frias. 

• Nao guarde nem utilize o monitor num local com muito po ou 
em locais com humidade excessiva. 

• Nao carregue no monitor com objectos afiados ou pontiagudos. 

• Evite tocar ou carregar no ecra do monitor. 

• Evite definir o contraste e a luminosidade para os valores 
maximos durante perfodos de tempo prolongados. 

• Desligue o monitor quando nao estiver a utiliza-lo. 

• Limpe o ecra com dlcool isopropilo ou dlcool etflico dilufdo 
em dgua (1:1) para evitar danos no revestimento anti-reflexo 
do ecra. 

Para limpar o ecra: 

1 Desligue o monitor e retire a ficha de alimentacao (puxe a ficha 
e nao o cabo). 

2 Utilize urn pano de gaze suave embebido em dlcool isopropilo ou 
dlcool etflico dilufdo em dgua (1 : 1 ) e limpe a superffcie do monitor 
com cuidado. Nao limpe o monitor com urn pano humedecido em 
dgua pura. 

3 Limpe-o com urn pano de algodao limpo e suave. 

CUIDADO: Nunca utilize dgua pura para limpar o visor LCD. 
Nao utilize detergentes que contenham 
fluoretos, acidos ou alcalis. Nao utilize acetona 
ou solventes como, por exemplo, xileno ou 
tolueno, para limpar o monitor. Nao utilize 
benzina, diluente, amoniaco ou outras 
substantias volateis para limpar a caixa ou 
o ecra do monitor. Estes produtos quimicos 
podem danificar o monitor. 
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Informacao ambiental 

A HP empenha-se bastante na preservacao do ambiente. O monitor 
HP foi concebido para respeitar o ambiente. 

A HP tambem pode aceitar a devolucao do seu antigo monitor para 
o reciclar quando este atinge o fim da vida util. 

A HP mantem urn programa de retomas em varios pafses/regioes. 
O equipamento recolhido e enviado para uma das instalaooes de 
reciclagem da HP na Europa ou nos EUA. O maximo numero de 
pecas possfvel e reciclado. O restante e reciclado. Sao tornados 
cuidados especiais relativamente as baterias e outras substancias 
potencialmente toxicas, que sao transformadas em componentes nao 
prejudiciais atraves de urn processo qufmico especial. Se forem 
necessarios mais detalhes sobre o programa de retomas da HP, 
contacte o seu revendedor ou o departamento de vendas da HP 
mais proximo. 
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Informacoes de regulamentacao 

Aviso para os EUA: Declaracao Classe B FCC 

Comissao de comunicagoes federals 

Aviso da declaragao de interferencia de frequencia de radio: 

Este equipamento foi testado e esta em conform idade com os limites para urn 
dispositivo digital da Classe B, de acordo com a Parte 1 5 das Normas FCC. Estes 
limites sdo concebidos para fornecer uma proteccdo razodvel contra interferencias 
nocivas numa instalacdo domestica. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir 
energia de radiofrequencia e se ndo for instalado e utilizado de acordo com as 
instrucoes, pode provocar interferencias prejudiciais as comunicacoes por radio. No 
entanto, ndo existe qualquer garantia de que as interferencias ndo ocorrerao numa 
instalacdo especifica. Se este equipamento provocar interferencias prejudicais d 
recepcdo de radio ou televisdo, o que pode ser determinado desligando e ligando o 
equipamento, o utilizador e incentivado a tentar corrigir a interferencia atraves de 
uma ou mais das medidas seguintes: 

• Reoriente ou reinstale a antena receptora. 

• Aumente a distancia entre o equipamento e o receptor. 

• Ligue o equipamento a uma tomada de parede num circuito diferente daquele ao 
qual estd ligado o receptor. 

• Consulte o revendedor ou urn tecnico especialista de radio e televisdo para obter 
ajuda. 

Modificacoes 

A FCC exige que o utilizador seja notificado do facto de quaisquer alteracoes ou 
modificacoes introduzidas no dispositivo que ndo sejam aprovadas explicitamente 
pela HP poderem invalidar a autorizacdo do utilizador' para utilizar o equipamento. 

Cabos 

As ligacoes a este dispositivo devem ser efectuadas com cabos blindados com 
tampas de conectores RFI/EMI metdlicas para manter a conformidade com as 
Normas FCC e os Regulamentos. 
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Aviso para os EUA: Declaracao de conformidade 
para produtos marcados com o logotipo FCC 

Este dispositivo estd em conformidade com a Parte 15 das Regras FCC. A utilizacao 
estd sujeita as duas condicoes seguintes: (1) este dispositivo pode nao provocar 
interferencias nocivas e (2) este dispositivo tern de aceitar interferencias prejudiciais, 
incluindo interferencias que podem causar urn funcionamento indesejado. 

Para perguntas relacionadas com o produto, contacte: 

Contacto dos EUA: Hewlett-Packard Company 

P.O. Box 692000, Mail Stop 53011 3 
Houston, TX 77269-2000 

ou ligue para o numero (+1) (208) 472-4357 (208-4PC-HELP) 

Para questoes relacionadas com esta declaracao FCC, contacte: 

Contacto EUA: Hewlett-Packard Company 

Corporate Product Regulations Manager 
P.O. Box 692000, Mail Stop 5301 1 3 
Houston, TX 77269-2000 

ou ligue para o numero (+1 ) (281 ) 51 4-3333 

Para identificar este produto, consulte o numero de Peca, Serie ou Modelo do 
produto. 

Aviso para o Canada 

Este aparelho digital de classe "B" preenche todos os requisitos dos Regulamentos 
canadianos relativos a equipamentos que causam interferencias. 

Avis Canadien 

Cet appareil numerique de la Classe B est respecte toutes les exigences du Reglement 
sur le materiel brouilleur du Canada. 

Aviso para a Uniao Europeia 

Os produtos que apresentem a marca CE estao em conformidade com a Directiva 
EMC (89/336/EEC) e Directiva de baixa tensao (73/23/EEC) emitidas pela 
Comissao da Comunidade Europeia e se este produto tiver funcionalidades de 
telecomunicacao, a Directiva RTTE (1995/5/EC). 
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A conformidade com estas directivas implied a conformidade com as seguintes 
Normas Europeias (sao indicadas entre parentesis as normas internacionais 
equivalentes): 

• EN55022 (CISPR 22) — Interferencias electromagneticas 

• EN 55024 (IEC61 00-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 1 1) - Imunidade electromagnetica 

• EN 61 000-3-2 (IEC6 1 00-3-2) - Harmonia da linha de alimentacao 

• EN 61000-3-3 (IEC6 100-3-3) - Oscilacoes da linha de alimentacao 

• EN 60950 (IEC 60950) - Seguranca do produto 

Declaracao MPRII 

O monitor esta em conformidade com as directivas MPRII relativamente aos limites 
maximos de emissoes de campos magneticos e electrostaticos, de acordo com o 
Swedish National Board of Measurement and Testing. 

Aviso para a Coreia 



Aviso para a Alemanha 

Hinweis fur Deutschland: Gerauschemission 

Ldrmangabe nach Maschinenlarmverordnung - 3 GSGV 
(Deutschland) 

LpA < 70db am Arbeitsplatz normaler Betrieb nach 
EN27779: 1 1 .92 



Aviso para o Japao (Classe B) 
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Cabos de alimentacao 

O conjunto de cabos de alimentacao (cabo flexivel ou ficha para ligacdo d tomada 
de parede) recebidos com o monitor satisfazem os requisites de utilizacdo no 
pais/regido onde adquiriu o equipamento. 

Se necessitar de obter urn cabo de alimentacao destinado a ser utilizado noutro 
pais/regido, deverd adquirir o cabo de alimentacao aprovado para utilizacdo nesse 
pais/regido. 

O cabo de alimentacao deve ser o adequado para o produto e deve estar em 
conformidade com a tensdo e corrente indicadas na etiqueta de classificacoes 
electricas do produto. As classificacoes de tensdo e corrente do cabo devem ser 
superiores as classificacoes indicadas para o produto. Alem disso, o didmetro do fio 
deve ter no minimo 0,75 mm 2 ou 1 8AWG e o comprimento tern de situar-se entre 
1 ,8m e 3,6m. Caso tenha duvidas relacionadas com o tipo de cabo de alimentacao 
a utilizar, contacte o fornecedor de assistencia autorizado HP. 

O cabo de alimentacao deve ser colocado de forma a que ndo seja pisado nem 
perfurado por objectos colocados sobre ou junto a este. Deve prestar-se especial 
atencdo d ficha, d tomada electrica e ao ponto em que o cabo sai do produto. 

Conformidade com o programa Energy Star 




Os PC e monitores Hewlett-Packard Pavilion com o logotipo ENERGY STAR® na 
embalagem, estdo qualificados de acordo com as directivas ENERGY STAR® Agenda 
de proteccdo ambiental dos EUA, no que se refere a eficiencia energetica. 

Os produtos portadores da etiqueta ENERGY STAR® foram concebidos para consumir 
menos energia, ajudam-no a poupar dinheiro nas contas de utilitdrios e contribuem 
para a preservacdo do ambiente. 

ENERGY STAR® e uma marca registada do governo dos Estados Unidos. 
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TCO '99 

Adquiriu um produto TCO '99 aprovado e rotulado! A sua escolha 
oferece-lhe um produto desenvolvido para utilizacao profissional. 
A sua compra contribui tambem para a preservacao do ambiente, 
assim como para o desenvolvimento contmuo de produtos 
electronicos adaptados ao ambiente. 

Porque e que temos computadores com o selo de proteccao do 
ambiente? 

Em varios pafses/regioes, a rotulagem ambiental tornou-se num 
metodo estabelecido que incentiva a adaptacao de bens e servicos 
ao ambiente. O problema principal, no que diz respeito a 
computadores e a outro tipo de equipamento electronico, e a 
utilizacao de substancias prejudiciais ao ambiente nos produtos 
e durante o respectivo fabrico. Uma vez que ainda nao e possfvel 
reciclar, de forma satisfatoria, grande parte do equipamento 
electronico, a maior parte destas substancias potencialmente 
nocivas entra, mais cedo ou mais tarde, no meio ambiente. 

Existem tambem outras caracteristicas dos computadores como, por 
exemplo, os nfveis de consumo de energia, que sao importantes do 
ponto de vista de ambientes de trabalho (interno) e de natureza 
(externo). Uma vez que todos os metodos de producao de 
electricidade tern um efeito negativo no ambiente (por exemplo, 
emissoes dcidas e que prejudicam o ambiente, resfduos 
radioactivos), e essencial poupar energia. Muitas vezes, o 
equipamento electronico e deixado a funcionar de forma contmua e 
verifica-se, por conseguinte, um consumo excessivo de energia. 

O que e que a etiquetagem ambiental implica? 

Este produto esta em conformidade com os requisitos do esquema 
TCO '99, que permite uma etiquetagem ambiental e internacional 
de computadores pessoais. O esquema de etiquetagem foi 
desenvolvido como um esforco conjunto pela TCO (The Swedish 
Confederation of Professional Employees), Svenska 
Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for Nature 
Conservation), Statens Energimyndighet (The Swedish National 
Energy Administration) e SEMKO AB. 
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Os requisitos cobrem uma gama abrangente de assuntos: 
ambientais, ergonomicas, de utilizacao, reducao de campos 
electricos e magneticos, consumos e seguranca electrica. 

As questoes ambientais impoem restricoes relativamente d presenca 
e utilizaoao de metais pesados, retardadores de chama brometo e 
clorada, CFC (freons) e solventes dorados, entre outros produtos. O 
produto tern de estar preparado para reciclagem e o fabricante e 
obrigado a ter uma politico ambiental que tern de ser adoptada em 
cada pais/regiao onde a empresa implementar a respectiva politico 
operacional. 

Os requisitos de energia incluem uma exigencia em que o 
computador e/ou monitor, apos urn determinado periodo de 
inactividade, devem reduzir o consumo de energia para urn nivel 
inferior numa ou mais etapas. A duracao de tempo necessario para 
reactivar o computador nao afecta o trabalho do utilizador. 

E descrito abaixo urn resumo breve dos requisitos ambientais 
cumpridos por este produto. Pode obter o documento de criterios 
ambientais completo do seguinte modo: 

TCO Development 

SE-1 1 4 94 Stockholm, Sweden 

Fax: +46 8 782 92 07 

Endereco de correio electronico (Internet): development@tco.se 

Tambem pode obter informacoes actuais sobre os produtos 
etiquetados e aprovados TCO '99 na Internet, atraves do endereco: 
http://www.tco-info.com/ 
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Requisitos ambientais 

Retardadores de chama: 

Os retardadores de chama encontram-se dentro dos cabos, fios, 
caixas, revestimentos e placas de circuito impressas. O objectivo e 
evitar ou, pelo menos, atrasar, o alastrar das chamas. Cerca de 
30% do plastico da caixa de urn computador pode confer 
substancias de retardadores de chama. A maior parte dos 
retardadores de chama contem bromo ou cloreto e os retardadores 
de chama estao relacionados de forma qufmica com outro grupo de 
toxinas ambientais, os PCB. Supoe-se que, tanto os retardadores de 
chama contem bromo e cloreto como os PCB, sao responsaveis pelo 
aumento de problemas de saude graves, incluindo deficiencies a 
nfvel reprodutor em mamfferos e pdssaros que se alimentam de 
peixes, devido aos processos bio-acumuladores. Foram 
encontrados retardadores de chama em sangue humano e 
investigadores receiam que podem ocorrer perturbacoes no 
desenvolvimento dos fetos. 

A exigencia do TCO '99 especifica que os componentes plasticos 
que pesem mais de 25 gramas nao podem confer retardadores de 
chama com brometo ou cloreto produzido organicamente. Os 
retardadores de chama sao permitidos nas placas de circuito 
impressas, uma vez que nao existem substitutos disponfveis. 

Cadmio^: 

Existe cadmio nas pilhas recarregaveis e nas camadas de criacao 
de cores de determinados monitores. O cadmio danifica o sistema 
nervoso e, em quantidades elevadas, e toxico. O requisito TCO '99 
indica que as pilhas, as camadas de criacao de cores dos monitores 
e os componentes electricos ou electronicos nao podem confer 
cadmio. 



* Os bio-acumuladores sao substancias que se acumulam em organismos vivos, 
t Chumbo, cadmio e mercurio sao metais pesados bio-acumuladores. 
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Mercurio : 

As pilhas, reles e interruptores podem confer mercurio. O mercurio 
danifica o sistema nervoso e, em quantidades elevadas, e toxico. O 
requisito TCO '99 especifica que as pilhas nao podem ter mercurio. 
Tambem especifica que os componentes electricos ou electronicos 
associados d unidade rotulada nao podem confer mercurio. No 
entanto, existe uma excepcao. O mercurio e, por enquanto, 
permitido no sistema de retroiluminacao de monitores com ecra de 
plasma, uma vez que nao existe nenhuma alternativa comercial 
disponfvel. O objectivo do TCO e excluir esta excepcao quando 
estiver disponfvel uma alternativa que nao contenha mercurio. 

CFC (freons): 

O requisito TCO '99 especifica que os CFC e HCFC nao podem ser 
utilizados durante o fabrico ou a montagem do produto. Os CFC 
(freons) sao muitas vezes utilizados para limpar placas de circuito 
impressas. Os CFC sao responsaveis pela diminuicao de ozono e, 
por conseguinte, danificam a camada de ozono na estratoesfera, 
provocando urn aumento dos raios ultra-violeta, o que implica riscos 
acrescidos de cancro da pele (melanoma maligno) como 
consequencia. 

Chumbo': 

Os tubos de imagem, monitores, soldas e capacitores podem confer 
chumbo. O chumbo danifica o sistema nervoso e, em doses 
elevadas, provoca envenenamento por chumbo. O requisito TCO 
'99 permite a inclusao de chumbo, uma vez que ainda nao foi 
encontrada uma alternativa. 
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